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c) PnpinkabeL
Die   Dampfungskonstante   nahert   sich   fiir   hohe   Frequenzen einem Grenzwert.    Setzt man nach Gl. 220
^
und entwickelt die zweite Wurzel in eine Reihe, so wird unter Ver-nachlassigung von Gliedern hoherer Ordnung
V     ,     A2
<7
Diese Gleichung zeigt, da6 es fiir hohere Frequenzen bei ge-gebenen Werten von R und A eine kleinste Dampfung gibt, die von dem Verhaltnis L: C abhangt und dort liegt, wo die beiden Teile gleichgroB sind. Dies ist der Fall fiir
L:G = R:A........ (232)
Durch Einschalten von Drosselspulen in Telephonkabel hat Fupin sich. diesem Minimum zu nahern gesucht und eine ganz be-deutende Verbesserung in der Reichweite der Kabeltelephonie erzielt. Das gleiche Ziel wird nach Krarup durck Umspinnung der Kabel mit Eisendraht erreicht. In beiden Fallen wird neben der Erhohung der Induktivitat auch der Widerstand der Leitung vergroBert. Sind z. B. jK0 und L0 Widerstand und Induktivitat der Pupinspulen fiir 1 km Leitung (die Pupinspulen werden in Abstanden von etwa 2 km in Kabel eingebaut), so wird in Gl. 231 L um.jL0 und R urn RQ vergroBert. Es ist daher das Verhaltnis L0: jR0 der Drosselspulen, die sog. Zeitkonstante r moglichst groB zu wahlen. Dies erfordert teure
Drosselspulen.   Durch Einsetzen von.L0 und #0 —— in Gl. 231 wird
Fiir einen konstanten Wert r hat a bei veranderlichem L0 ein Minimum fiir
und ist
l) s. Br eisig, ETZ 1901, S. 1029; Liischen, ETZ 1908, S. 1150 u. 1913 S. 31.™1. (7 = 0,0365 10~6 F. km"1. .4 = 0,9 10~(J Siemens km"1. i = 0,« 10™3 Henry km"1. Hiermit ist fiir co = 5000 3 = 586 e .? 4S°8r 3 wahrend die Naherungsgleichung (230) 593 e~^6° ergibt. Ferner sind a = 0,0749, 6 = 0,0781 nahezu gleichgroB. Die Wellenlange ist
